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SCHEMA ELETTRlCO DEI 
TELEFUNKEN 779-783 

TEUEFUNKEN'RADIO ( S. -A. SIEMENS) Modulo 779 a 783 Fom>. — Produzlone 1838-39 
Gamme: cc. (13.5-40), c, (36-80), m. (200-600), I. (600-2000). - Media frequenza: 469 kHz. 















